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सं . 600 ] 
No. 6000 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2000 
का . आ . 825( अ ). -- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या का . आ . 1194 के आंशिक 
संशोधन में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम , 1998 ( 1998 का 14 ) की धारा 13 के खंड ( क ) अथवा खंड ( ख ) में संदर्भित उत्पादन 
कम्पनियों के मामले में विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 43क की उपधारा ( 2 ) को निकाले जाने की तारीख को 2 
जुलाई, 1998 पढ़ा जाए । 


[ फा . सं . 25 / 24( )/98 - आर एंड आर ] 

अजय शंकर , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th September, 2000 


S. O . 825 ( E ). - In partial modification of the Government of India in the Ministry of Power s Notification 
Number S . O . 1194 , dated the 22nd March , 1999, the date of omission of sub -section (2 ) of section 43A of the Electricity 
(Supply ) Act , 1948 (54 of 1948 ) in respect of the generating companics referred to in clausc (a ) or clausc (b ) of section 
13 of the Electricity Regulatory Commissions Act , 1998 ( 14 of 1998 ) may be read as 24th day of July, 1998 

F No 25/ 24 (1)/ 98 - R & R ] 


AJAY SILANLAR , !! Semu 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2000 
का . आ . 826( अ ). -- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम , 1998 ( 1998 का 14 ) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा यह तारीख नियमित करती है जिस तारीख से आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , उत्तर प्रदेश , 
पश्चिम बंगाल , मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों के संबंध में विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 43 की उपधारा ( 2 ) 
निकाल दी जाएगी । 


[ फा . सं. 25/ 24 ( 1)/ 98 - आर एंड आर ] 

अजय शंकर, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th September , 2000 


S . 0 . 826 ( E ). --In exercise of the powers conferred by section 51 of the Electricity Regulatory Commission Act , 
1998 ( 14 of 1998 ), the Central Government hereby appoints with effect from the date of publication of this notification , 
as the date on which sub - section (2 ) of section 43 A of the Electricity ( Supply ) Act, 1948 (54 of 1948 ) shall be omitted in 
respect of the States of Andhra Pradesh , Karnataka , Uttar Pradesh , West Bengal, Madhya Pradesh and Delhi 

[ F No 25 /24( 11 )/ 98 - R & R ] 


AJAY SHANKAR, Jt. Secy . 
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